z fl	proposal	coat of work included in proposal	contractor	estimate of total cost	sewer
1	$ 25,641.02	$27,650.00	$ 28,882.60	$ 30,279.89	$ 31,035.09
2	296,524.13	353,145.00	296,296 . 52	351,261.61	330,167.78
3	3,974.50	4,138.72	4,068.52	4,654.89	4,366.01
4	91,698.98	121,529.00	97,731.12	110,535.97	109,650.47
5	215,913.50	280,074.00	219,087.50	257,309.97	250,438.12
6	91,597.64	134,782.90	101,543.17	112,489.01	118,949.34
7	16,443.26	21,773.20	17,615.56	19,818.11	22,995.01
8	30,035.54	36,299.60	28,315.20	35,661.98	34,331.12
9	25,275.82	31,032.59	24,446.80	30,085.87	30,408.97
LO	6,956.05	6,873.68	8,120.93	8,021.47	9,692.37
11	185,470.38	245,491.95	139,227.68	223,382 . 13	165,133.43
12	7,058.86	7,813.57	7,688.85	8,269.97	9,372.39
13	12,009.71	15,292.81	13,133.22	14,380.09	15,604.08
L4	106,471.52	122,949.53	107,742.81	125,528 . 69	127,269.43
15	8,984.89	11,299.79	9,520.10	10,736.36	10,794.16
L6	35,124.15	38,355.80	32,656.68	41,069.30	36,383. 29
L7	18,352.46	18,540.28	20,078.82	22,438.50	22,185.39
L8	27,251.76	30,179.34	27,083.24	31,928.56	29,310.93
L9	12,246.34	11,860.34	15,525.64	14,084.69	17,686.35
20	70,554.28	92,511.96	71,865.61	84,893.64	80,168.05
>A	1,746.83	2,731.24	2,804.89	2,170.17	3,278.00
12	6,350.94	10,895.68	7,474.24	8,039.77	8,671.52
23	2,347.66	2,752.14	4,130.96	2,774.23	4,510.66
J4	2,781.90	4,183.70	4,490.27	3,430.37	5,744.33
J5	79,156.20	117,879.26	81,121.93	97,427.49	95,647.82
56	16,035.76	17,922.07	13,544.37	18,813.68	15,846.77
27	12,148.55	14,672 . 54	15,567.61	15,439 . 18	17,902.05
!8	37,784.10	40,746.60	46,851.54	44,099.82	53,515.10
29	85,428.98	106,771.93	85,032.20	101,978.63	96,760.33
50	19,133.01	21,421.53	21,303.48	22,453 . 35	24,224.91
51	12,658.43	11,511.92	11,511.40	14,442.72	14,162.67
52	10,086.63	10,549.59	9,265.16	11,721.82	10,959.40
53	8,136.70	8,898.70	8,641.63	9,515.99	9,906.86
54	2,674.47	3,316.68	3,688.64	3,188.55	4,014.08
55	30,670.30	38,925.93	32,601.16	36,703.82	39,953.34
56	137,525.04	156,538.47	137,984.23	161,787.26	162,845.43
57	4,828.34	6,150.82	6,401.77	5,781.72	7,136.79
58	1,992.18	2,660.91	2,531.82	2,404.62	2,758.89
59	2,176.37	3,322.02	2,655.83	2,691.28	2,897.46
to	5,967.66	6,616.60	5,765.71	6,376.48	6,523.08
U	69,575.88	64,638.00	80,210.82	79,594.77	85,025 . 13
13	27.385 fiS	25 Rfifl 86	2fi.99fi.03	31.304. 1.2	30.991 .Q2
